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RULES  AND  REGULATIONS 


Title  21 — Food  and  Drugs 

CHAPTER  I--FOOD  AND  DRUG  ADMINIS¬ 
TRATION.  DEPARTMENT  OF  HEALTH. 
EDUCATION.  AND  WELFARE 
SUBCHAPTER  C — DRUGS 

PART  135e— NEW  ANIMAL  DRUGS  FOR 
USE  IN  ANIMAL  FEEDS 

Combination  Antibiotic  Drugs  Used  in 
Animal  Feeds  No  Longer  Sanctioned 

An  order  was  published  In  the  Federal 
Register  of  October  7.  1972  (37  FR 
21279) .  effective  upon  publication,  estab¬ 
lishing  a  new  i  ISSe.lOOO  Combination 
antibiotic  dnigs  in  animal  feeds  no  longer 
sanctioned. 

Based  upon  the  receipt  of  information 
that  errors  appeared  to  have  been  made 


in  the  combination  antibiotic  drug  list¬ 
ing  in  !  135e.l000(c).  the  Commissioner 
of  Food  and  Drugs  published  an  order  in 
the  Federal  Register  of  November  4, 1972 
(37  FR  23538)  staying  the  effective  date 
of  S  135e.l000  for  a  period  of  30  days  and 
inviting  interested  persons  to  submit 
written  comments  within  such  period  of 
time  on  what  they  believed  to  be  errors  in 
the  combination  antibiotic  drug  listing. 

Comments  were  received  from  eight 
firms.  Having  considered  the  comments 
received  and  other  relevant  information 
the  Commissioner  <;oncludes  that  the 
combination  antibiotic  drug  listing  in 
§  135e. 1000(c)  should  be  corrected  to  read 
as  set  forth  below. 

Therefore,  pursuant  to  provisions  of 
Federal  Food,  Drug,  and  Cosmetic  Act 


(sec.  512,  82  Stat.  343-351;  21  U.S.C, 
360b)  and  under  authority  delegated  to 
the  Commissioner  (21  CFR  2.120). 
S  135e.l000  is  amended  in  the  table  in 
paragraph  (c)  to  read  as  set  forth  below. 

Effective  date.  This  order  shall  be  ef¬ 
fective  on  March  7. 1973. 

(Sec.  612,  82  Stat.  343-361;  21  UJ3.C.  360b) 
Dated:  February  14, 1973. 

William  F.  Randolph, 

Acting  Associate  Commissioner 
for  Compliance. 

§  ISSe.lOOO  Combination  antibiotic 
drugs  in  animal  feeds  no  longer  sanc¬ 
tioned. 

#  *  «  #  w 

(c)  •  •  • 
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lOfNTIfl- 

CATKW 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFI 

CATION 

SPECIES:  CHICKI 

N  BREEDER 

83075 

83810 

RESERPINE 

.002  PERCENT 

BACITRACIN 

10-200  GM/TON 

SPECIES;  CHICK 

1 

EN  BROILER 

83076 

83021 

AMPROUUM 

.004  .025  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

83032 

83023 

AMPROUUM 

.004  .025  PERCENT 

PENICIlilN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GMAON  COMB. 

83027 

AMPROUUM 

.004-  25  PERCENT 

83069 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

PENtCILUN 

2.4-50  GM/TON 

83043 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

83133 

8ACITRACIN 

4-50  GM/TON 

83052 

AMPROLIUM 

MANGANESE  8ACITRACIN  PLUS 

.0125-.025  PERCENT 

83135 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

83056 

AMPROUUM 

.0125-  025  PERCENT 

ROXARSONE 

.025-  005  PERCENT 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

83205 

ETHOPABATE 

0004  PERCENT 

83100 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

*• 

BACITRACIN  METHYLENE 
OISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ETHOPABATE 

.0004  PERCENT 

83126 

AMPROLIUM 

.004-  0125  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

83714 

83143 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

83145 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

83146 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

83411 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

83159 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

83416 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

83189 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

83417 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

83190 

AMPROLIUM 

.0125-.025  PERCENT 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0035  PERCENT 

83430 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

83198 

AMPROLIUM 

.004-  0125  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

83149 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

83431 

ARSANILIC  ACID 

.01  PERCENT 

ETHOPABATE 

.0004  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

83444 

83082 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

PENICILLIN 

.0125  PERCENT 

83551 

83138 

HYGROMYCIN  8 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

8  GM/TON 

83506 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

83060 

NIHYDRAZONE 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

100  GM/TON 

83442 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

83049 

RESERPINE 

0001  PERCENT 

83443 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

83050 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

83463 

83051 

RESERPINE 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

.0001  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

83122 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

83539 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

83123 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

200  GM/TON  MAXIMUM 

83066 

ROXARSONE 

0025-  005  PERCENT 

ZOALENE 

.0125  PERCENT  1 

83453 

DRUG 

DOSAGE 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.005  PERCENT 

ZOALENE 

.0125  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.005  PERCENT 

ZOALENE 

.0125  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

OISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ZOALENE 

.0125  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

B-12  GM/TON 

PENICILLIN  PIUS 

TYLOSIN 

3.2-50  GM/TON  COMB. 

ZOALENE 

.0125  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

TYLOSIN 

3.2-50  GM/TON  COMB. 

ZOALENE 

.0125  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ZOALENE  ^ 

.004-0125  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.01  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ZOALENE 

.004-.0125  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

SPECIES:  CHICI 

EN  UYER 

RESERPINE 

.0002  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

10-200  GM/TON 

SPECIES:  CHICKEN 

REPLACEMENT 

AMPROLIUM 

.004.025  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

14.450  GM/TON  COMB. 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

ETHOPABATE 

.0004  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

ETHOPABATE 

.0004  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

14.450  GM/TON  COMB. 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ETHOPABATE 

.0004  PERCENT 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

BACITRACIN 

450  GM/TON 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

MANGANESE  BACITRACIN 

450  GM/TON 

ETHOPABATE 

.0004  PERCENT 

AMPROLIUM 

.004-  0125  PERCENT 

BACITRACIN 

450  GM/TON 

NIHYDRAZONE 

100  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.005  PERCENT 

ZOALENE 

.0125  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

ZOALENE 

.0083-  0125  PERCENT 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ZOALENE 

.004.0125  PERCENT 
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lOENTIFI 

CATKM 

DRUG 

DOSAGE 

AAANGANESE  BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

83460 

ZOALENE 

.004-  0125  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

8-12  GM/TON 

PENICILLIN  PLUS 

TYLOSIN 

3.2-50  GM/TON  COMB. 

83537 

ZOALENE 

.0063-0125  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.01  PERCENT 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

SPECIES:  CHICKEN 

UNSPECIFIED 

82121 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ETHOPABATE 

0004  PERCENT 

82122 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

ETHOPABATE 

.0004  PERCENT 

82753 

AMPROLIUM 

0125-  025  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ETHOPABATE 

.0004  PERCENT 

82005 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82057 

ARSANILK  ACID 

.005-01  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

82069 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

82378 

ARSANILIC  ACID 

.005-.01  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

82418 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

82425 

ARSANILIC  ACID 

005-01  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

82139 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

82140 

BACITRACIN 

3.6-50  GM/TON 

NYSTATIN  PLUS 

PENICILLIN 

50  GM/TON  COMB. 

62141 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

82142 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82000 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82171 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

82173 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82S02 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82503 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

disalicylate 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

82504 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

disalicylate  plus 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82505 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

disalicylate 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

82783 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

disalicylate 

IDENTIFI¬ 

CATION 

DRUG 

DOSAGC 

SODIUM  FLUORIDE 

.5*1  PERCENT 

82754 

NYSTATIN 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82756 

NYSTATIN 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

100  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82484 

BUTYNORATE 

.07  PERCENT 

PHENOTHIAZINE 

.29  PERCENT 

PIPERAZINE  SULFATE 

.12  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALICYLATE 

4-50  GM/TON 

82496 

BUTYNORATE 

.07  PERCENT 

PHENOTHIAZINE 

.29  PERCENT 

PIPERAZINE  SULFATE 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALICYLATE  PLUS 

.12  PERCENT 

82739 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BUTYNORATE 

.07  PERCENT 

PHENOTHIAZINE 

.29  PERCENT 

PIPERAZINE  SULFATE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

.12  PERCENT 

82883 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BUTYNORATE 

.07  PERCENT 

PHENOTHIAZINE 

.29  PERCENT 

PIPERAZINE  SULFATE 

.12  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82662 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

82663 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

82203 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

BACITRACIN  PLUS 

.00063  PERCENT 

82204 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

82205 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82206 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

PENICILLIN  PLUS 

00083  PERCENT 

82547 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.011  PERCENT 

82638 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

82639 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

82493 

CHLORTETRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

BACITRACIN  PLUS 

Oil  PERCENT 

82944 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

Oil  PERCENT 

82945 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

DIENESTROL  DIACHATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.011  PERCENT 

82946 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON 

DIENESTROL  DIACETATE 

0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

PENICILLIN  PLUS 

.011  PERCENT 

82947 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 

82948 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

BACITRACIN  PLUS 

.022  PERCENT 

82949 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-.007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

022  PERCENT 

82950 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 

82951 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 
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lOCNTIFi- 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFI¬ 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

PENICILLIN  PIUS 

82567 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN 

50  GM/TON 

82952 

DIENESTROL  OIACHATE 

.0023-  007  PERCENT 

82572 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82574 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82953 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

82578 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHLORTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

82954 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

82580 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON  COMB. 

82955 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

82934 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82956 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-.007  PERCENT 

82939 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB.  ’ 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

82501 

HYGROMYCIN  8 

8-12  GM/TON 

82011 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82012 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82123 

NICARBAZIN 

.01-.02  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

82060 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

82127 

NICARBAZIN 

.01-.02  PERCENT 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

ARSANILIC  ACID 

.005-.010  PERCENT 

82066 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN 

100-500  GM/TON 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

82072 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

82129 

NICARBAZIN 

.01 -.02  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

SODIUM  ARSANIUTE 

.005-.010  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

82176 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

82131 

NICARBAZIN 

.01-.02  PERCENT 

82222 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-.005  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

82353 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

82133 

NICARBAZIN 

.01-.02  PERCENT 

82414 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

100-500  GM/TON 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

125  GM/TON  MAXIMUM 

82428 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

82135 

NICARBAZIN 

.01-  02  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

82435 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

50-100  GM/TON 

82196 

NICARBAZIN 

.01-  02  PERCENT 

DISALICYUTE 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82442 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82562 

NICARBAZIN 

.01-  02  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

CHLORTnRACYCLINE 

200  GM/TON 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON 

82569 

NICARBAZIN 

.01-  02  PERCENT 

82449 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

100-200  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

50  GM/TON 

DISALICYLATE 

82510 

NIHYDRAZONE 

.011  PERCENT 

82543 

FURAZOLIDONE 

.01 1  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN  PLUS 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82548 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82019 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON  MAXIMUM 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015-  05  PERCENT 

82020 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

82549 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

82021 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN  PLUS 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015-  05  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

82550 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82146 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015-  05  PERCENT 

82147 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

82552 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6  GM/TON  COMB. 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

82513 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

AC  ETYLAMINO-N ITROTH  lAZOLE 

.015-  05  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

4-50  GM/TON 

82553 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

DISALICYLATE 

ZINC  BACITRACIN 

100  GM/TON 

82585 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

82556 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PROCAINE  PENICILLIN 

100  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82559 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

82586 

NITHIAZIDE 

.0125-.04  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82561 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON  COMB. 

82587 

NITHIAZIDE 

.0125-04  PERCENT 
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FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

CHLORTETRAaCLINE 

10-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82588 

NITHIAZlOE 

.0125-04  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00062  PERCENT 

PENKILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

82153 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82589 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PENKILLM  PLUS 

BACITRACIN 

4-50  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

2,4-0IAMIN0-5^PARA- 

.003-  005  PERCENT 

82660 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

CHLORTRRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

82762 

NITHIAZIDE 

.0125-04  PERCENT 

82155 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

82013 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOUDONE 

.00063  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

2,4-DIAMINO-5^ARA- 

003-006  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHL0R0PHENYL>6-ETHYL 

82016 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PYRIMIDINE 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

82161 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

SULFAQUINOXALINE 

.01-02  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

82018 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2,4-OIAMINO-5-<PARA- 

.003-006  PERCENT 

82048 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHL0R0PHENYL>6^HYL 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN  PLUS 

82163 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENKILLW 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

0025-005  PERCENT 

82049 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01-02  PERCENT 

ROXARSONE 

0025-  005  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENKILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENKILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

• 

2,4-OIAAAINO-5^ARA- 

.003-  005  PERCENT 

82055 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHLOROPMENYL>6^HYL 

FURAZOUDONE 

.00063  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN 

50-100  GM/TON 

82180 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82056 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

PENKILUN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN 

50-100  GM/TON 

82181 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82061 

NITROFURAZCWE 

.0056  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

BACITRACIN 

50-100  GM/TON 

PENKILLIN  PLUS 

PENICILLIN 

00063  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

82062 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

82223 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM.'TON 

BACITRACIN  PLUS 

82225 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENKILLIN 

50-100  GM/TON  COMB 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

82067 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

OXYTETRAaCLINE 

50  GM/TON 

BACITRACIN 

100-500  GM/TON 

82258 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82068 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

BACITRACIN 

100-500  GM/TON 

PENKILLIN 

2.4-50  GM/TON 

82073 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

2.4-OIAMINO-MPARA- 

.003-006  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

CHL0R0PHENYL>-6-ETHYL 

BACITRACIN  PLUS 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

82265 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82074 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

100-500  GM/TON 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

PENKILLIN 

125  GM/TON  MAXIMUM 

2,4-DIAMINO-5-<PARA- 

.003-006  PERCENT 

82092 

NITROFURAZONE 

.0112  PERCENT 

CHLOROPHENYLKBTTHYL- 

BACITRACIN  PLUS 

PYRIMIDINE 

PENKILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82272 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82093 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

82094 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHLORTHRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

2,4-0IAMIN0-5CPARA- 

.003-006  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

CHLOROPHENYL)-6-CTHYL 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

82095 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

82279 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

SULFAQUINOXALINE 

.01-02  PERCENT 

PENKILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

82096 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 
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2,4-DIAMIN0-5KPARA- 

.003-006  PERCENT 

82342 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHLOROPHENYD^THYL 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PYRIMIDINE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

82284 

NITROEURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

100  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

82343 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01.02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

DISALICYLATE  f).US 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

100  GM/TON  COMB. 

2.4-DIAMINOMPARA- 

.003-006  PERCENT 

82344 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN  PLUS 

82322 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

100  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82356 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

82324 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

CHLORTHRACYCLINE  PLUS 

82368 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON  COMB. 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

82325 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

2,4-0IAMIN0-S<PARA- 

.00075  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

CHLOROPHENYD^ETHYL 

82326 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PYRIMIDINE 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

82370 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHLORTHRACYCLINE 

100  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

82327 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

82328 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5^PARA- 

.00075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

PYRIMIDINE 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON  COMB. 

82394 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82329 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

STREPTOMYCIN 

90-180  GM/TON  COMB. 

82415 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82330 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ROXARSONE 

0025-  005  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

DISALICYLATE 

PENICILLIN  PLUS 

82417 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

90-180  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

82332 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ROXARSONE 

0025-  005  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

DISALICYLATE 

CHLORTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

82422 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82333 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

82334 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

82424 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82335 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ZINC  BACITRACIN 

100  GM/TON 

82429 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82336 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.000B3  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

ZINC  BACITRACIN 

100  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

82337 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

82431 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

100  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

DISALICYLATE 

BACITRACIN  METHYLENE 

82338 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

OISALiatATE  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN 

100  GM/TON 

82443 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82339 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00003  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN  METHYLENE 

100  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON  COMB. 

82340 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82445 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PENICILLIN 

100  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

82341 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

100  GM/TON 

82450 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 
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FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

100-200  GM/TON 

82174 

NITROPHENIDE 

.0125-025  PERCENT 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

824S2 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82178 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-X  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  MHHYLENE 

100-200  GM/TON 

82207 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

DISALKYLATE 

CHLORTHRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

82461 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82206 

NITROPHENIDE 

.0125-.05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

DISALICYLATE 

82209 

NITROPHENIDE 

.0125-05  PERCENT 

82462 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

82210 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

2.4-X  GM/TON 

OISALKYLATE 

82211 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

82468 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

PENICILLIN 

3.6-X  GM/TON  COMB.- 

DISALICYLATE  PLUS 

82212 

NITROPHENIDE 

.0125-.05  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

82469 

NITROFURAZONE 

.0112  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

DISALICYLATE  PLUS 

82213 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

AAANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

82471 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

82298 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN  PLUS 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-X  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82299 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

82472 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82300 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

82301 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

82678 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

DISALICYLATE  • 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

82302 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82680 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82303 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

AAANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE 

100-200  GM/TON 

82304 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

82682 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

82305 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE 

50-200  GM/TON 

82715 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

82306 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

DIENESTROL  OIACETATE 

.007  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

STREPTOMYCIN 

30-M  GM/TON 

82716 

NITROFURAZONE 

.0112  PERCENT 

82X7 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

DIENESTROL  OIACETATE 

.007  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

82717 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-X  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

82306 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

82900 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

82309 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

DIENESTROL  OIACETATE 

.007  PERCENT 

82907 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

SULFAOUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

OISALICYUTE  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

82310 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  C0M8 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

2.4-DIAMINO- 5.<PARA- 

003-  006  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

CHL0R0PHENYL)^-ETHYL 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PYRIMIDINE 

82311 

NITROPHENIDE 

.0125-.05  PERCENT 

82930 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

SULFAOUINOXALINE 

0075  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

82312 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

2.4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

82313 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

PYRIMIDINE 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

82085 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-X  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82314 

NITROPHENIDE 

.0125-05  PERCENT 

82087 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

DIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 
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CATION 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFI¬ 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

8231 S 

NITROPHENIDE 

.0125-.05  PERCENT 

82114 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE 

.18-72  PERCENT 

OIENESTROL  DIACETATE 

.007  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

DISALICYLATE 

82480 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE  ' 

.18-.72  PERCENT 

82390 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

DISALICYLATE 

82391 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

82492 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.0025-01  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

82392 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

SODIUM  ARSANILATE 

.0025-01  PERCENT 

82699 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

CHLORiETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

82393 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

82735 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82695 

NITROPHENIDE 

.0125-025  PERCENT 

82867 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

CHLORTHRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82696 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

82483 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.13-.52  PERCENT 

CHLORTHRACYCLINE 

100-200  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

82713 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

DISALICYUTE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

82495 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.13-.52  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

82887 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

DISALICYUTE  PLUS 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

82294 

NYSTATIN 

50-100  GM/TON 

82738 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.13-.52  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

82295 

NYSTATIN 

50-100  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

82870 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.13-  52  PERCENT 

82296 

NYSTATIN 

50-100  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN  PLUS 

82105 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

MONOHYDRATE 

82097 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82115 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

NICOTINE 

.03-  07  PERCENT 

MONOHYDRATE 

82098 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82107 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

82493 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

MONOHYORATE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

NICOTINE 

.03-  07  PERCENT- 

DISALICYUTE  PLUS 

82108 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

82700 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-  92  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

MONOHYORATE 

82698 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

82736 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

82728 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

MONOHYORATE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

NICOTINE 

.003-07  PERCENT 

82773 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-  92  PERCENT 

82729 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

MONOHYORATE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

DISALICYUTE  PLUS 

82765 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

82868 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-  92  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

MONOHYORATE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

NICOTINE 

.03-  07  PERCENT 

82106 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-.85  PERCENT 

82766 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

82116 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-  85  PERCENT 

DISALICYUTE  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82777 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

82482 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-  85  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

DISALICYLATE 

DISALICYUTE 

NICOTINE 

.03-  07  PERCENT 

82494 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-  85  PERCENT 

82778 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

DISALICYUTE  PLUS 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82860 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

82701 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-.85  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

NICOTINE 

.003-  07  PERCENT 

82737 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-  85  PERCENT 

82861 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82406 

PIPERAZINE 

.1-  4  PERCENT 

82869 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-  85  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82407 

PIPERAZINE 

.1-.4  PERCENT 

82664 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

* 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

82104 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

82665 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE 

50-100  GM/TON 
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lOMTIFt- 

CATKM 


DRUG 


DOSAGt 


IDCNTIFt- 

CATIOM 


DRUG 


DOSAGC 


82666 

82015 

82050 

82076 

82151 

82159 

82162 

82255 

82257 

82262 

82264 

82269 

82271 

82276 


RESERPINE 

CHLORTETRACYCLINE 

ROXARSONE 

FURAZOLIDONE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

ROXARSONE 

FURAZOLIDONE 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

ROXARSONE 

FURAZOLIDONE 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

BACITRACIN 

2.4- DIAMINO-5^PARA- 
CHLOROPHENYLVB^THYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 
SULFAQUINOXALINE 
BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

2.4- DIAMINO-5<PARA- 
CHLOROPHENYL>^ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 
SULFAQUINOXALINE 
FURAZOLIDONE 
BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

2.4- DIAMINO-5-(PARA- 
CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

PENICILLIN 

2.4- DIAMIN0-5<PARA- 
CHL0R0PHENYLK6-ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

FURAZOLIDONE 

PENICILLIN 

2.4- 0IAMIN0-5^PARA- 
CHLOROPHENYL>^ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

STREPTOMYCIN 

2.4- DIAMINO-5-(PARA- 
CHLOROPHENYD^THYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

FURAZOLIDONE 

STREPTOMYCIN 

2.4- DIAMIN0-5^PARA- 
CHLOROPHENYD^THYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

CHLORTETRACYCLINE 

2.4- DIAMINO-5-(PARA- 
CHL0R0PHENYL)-6^THYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

FURAZOLIDONE 

CHLORTETRACYCLINE 

2.4- DIAMIN0-V(PARA 
CHL0R0PHENYLK6-ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 
SULFAQUINOXALINE 
ZINC  BACITRACIN 
2.4^IAMIN0MPARA- 
CHL0R0PHENYLK6^THYL 
PYRIMIDINE 


.0001  PERCENT 
100-200  GM/TON 
.0025-005  PERCENT 
.000B3  PERCENT 

3.6-50  GM/TON  COMB. 
.0025-  005  PERCENT 
.00063  PERCENT 

3.6-50  GM/TON  COMB 
.0025-  005  PERCENT 
.00063  PERCENT 

100-500  GM/TON  COMB. 
.0025-  005  PERCENT 
.01-.02  PERCENT 
4-50  GM/TON 
.003-  006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01-  02  PERCENT 

3.6-50  GM/TON  COMB. 
.003-  006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01.02  PERCENT 
.00063  PERCENT 

3.6-50  GM/TON  COMB. 
.003-  006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01-  02  PERCENT 
2.4-50  GM/TON 
.003-006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01-  02  PERCENT 
.00063  PERCENT 
2.4-50  GM/TON 
.003-  006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01 -.02  PERCENT 
30-50  GM/TON 
.003-  006  PERCENT 


.0125-  005  PERCENT 
.01 -.02  PERCENT 
.00063  PERCENT 
30-50  GM/TON 
.003-006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01-  02  PERCENT 
10-50  GM/TON 
.003-  006  PERCENT 


0025-  005  PERCENT 
.01-  02  PERCENT 
.00063  PERCENT 
10-50  GM/TON 
.003-  006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01-  02  PERCENT 
4-50  GM/TON 
.003-  006  PERCENT 


62278 


82283 


82285 


82292 


82366 


82369 


82423 


82430 


82444 


82928 


82931 

82007 

82058 

82070 


ROXARSONE 
SULFAQUINOXALINE 
FURAZOLIDONE 
ZINC  BACITRACIN 

2.4- DIAMIN0-S<PARA- 
CHL0R0PHENYL>-6^THYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 
SULFAQUINOXALINE 
BACITRACIN  METHYLENE 
OISALICYLATE 

2.4- DIAMINO-5-(PARA- 
CHL0R0PHENYL>6^THYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 
SULFAQUINOXALINE 
FURAZOLIDONE 
BACITRACIN  METHYLENE 
OISALiaLATE 

2.4- 0IAMIN0-5^PARA- 
CHL0R0PHENYL>6-ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

FURAZOLIDONE 

BACITRACIN 

2.4- OIAMINO-5-(PARA- 
CHLOROPHENYLH-ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

OXYTETRACYCLINE 

2.4- DIAMIN0-S-(PARA- 
CHL0R0PMENYL)-6-ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 

SULFAQUINOXALINE 

FURAZOLIDONE 

OXYTETRACYCLINE 

2.4- DIAMIN0-5-(PARA- 
CHL0R0PHENYL)-6-nHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 
FURAZOLIDONE 
BACITRACIN  METHYLENE 
OISALICYLATE  PLUS 
PENICILLIN 
ROXARSONE 
FURAZOLIDONE 
BACITRACIN  METHYLENE 
DISALICYLATE  PLUS 
PENICILLIN 
ROXARSONE 
FURAZOLIDONE 
BACITRACIN  METHYLENE 
OISALICYLATE  PLUS 
PENICILLIN 
ROXARSONE 
SULFAQUINOXALINE 
BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

2.4- DIAMIN0-5-(PARA- 
CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 
PYRIMIDINE 

ROXARSONE 
SULFAQUINOXALINE 
FURAZOLIDONE 
BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

2.4- OIAMINO-SKPARA- 
CHL0R0PHENYL>6-nHYL 
PYRIMIDINE 

SODIUM  ARSANILATE 
ZINC  BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

SODIUM  ARSANILATE 
BACITRACIN  PLUS 
PENICILLIN 

SODIUM  ARSANILATE 


.0025-005  PERCENT 
.01-02  PERCENT 
.00083  PERCENT 
4-50  GM/TON 
.003-  006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01-.02  PERCENT 
4-50  GM/TON 

.003-  006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01-  02  PERCENT 
.00083  PERCENT 
4-50  GM/TON 

.003-  006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.01-.02  PERCENT 
.00083  PERCENT 
4-50  GM/TON 
.003-006  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.0075  PERCENT 
50  GM/TON 
.00075  PERCENT 


.0056  PERCENT 
.0075  PERCENT 
.00083  PERCENT 
50  GM/TON 
.00075  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.00083  PERCENT 


3.6-50  GM/TON  C0M8. 
.0025-  005  PERCENT 
.00083  PERCENT 


50-100  GM/TON  COMB. 
.0025-  005  PERCENT 
.00083  PERCENT 


100-200  GM/TON  COMB. 
.0025-.005  PERCENT 
.0075  PERCENT 

100-500  GM/TON  COMB. 
.00075  PERCENT 


.0025-  005  PERCENT 
.0075  PERCENT 
.00063  PERCENT 

100-500  GM/TON  COMB. 
.00075  PERCENT 


.005-01  PERCENT 

3.6-50  GM/TON  COMB. 
.005-01  PERCENT 

50-100  GM/TON  COMB. 
.005-01  PERCENT 
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IDEMTIFI- 

CATKM 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFI¬ 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENKILIIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82419 

SODIUM  ARSANILATE 

OOS-.OI  PERCENT 

2.4-DIAAAINO-S<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

CHL0R0PMENYl>6TrHYL 

OISALICYLATE  PLUS 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

3.6-50  GAA/TON  COMB. 

82157 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

82426 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.005-.01  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

BACITRACIN  PLUS 

DISALKYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

2,4-DIAMINO-S<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

82440 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

CHLOROPHENYLV^-ETHYL 

BACITRACIN  METHYLENE 

PYRIMIDINE 

DISALICYLATE  PLUS 

82158 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON  COMB. 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

'  82022 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

2,4-DIAMIN0-S<PARA- 

.00075  PERCENT 

2.4-DIAMINO-5-<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHLOROPHENYD^ETHYL 

CHLOROPHENYD^ETHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82023 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

82160 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

2.4-DIAMINO-SKPARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

CHL0R0PHENYL>6-ETHYL 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PYRIMIDINE 

2,4-DIAMINO-S-<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

82024 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6^HYL 

CHLORTHRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

2,4-0IAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

82227 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

2.4-DIAMINO-5KPARA- 

.00075  PERCENT 

82025 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHLOROPHENYL>^HYL 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

2,4-DIAMIN0-5^PARA- 

.00075  PERCENT 

82251 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

PYRIMIDINE 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON  COMB. 

82026 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

2,4-DIAAAINO-MPARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

CHL0R0PMENYL>6-nHYL 

DISALICYLATE 

PYRIMIDINE 

2,4-DIAMIN0-5^PARA- 

.00075  PERCENT 

82252 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

2,4-OIAMINO-S^PARA- 

.003-006  PERCENT 

82027 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHLOROPHEMYL>^HYL 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

2.4-OIAMINO-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

82253 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

• 

CHLOROPHENYD^ETHYL 

ARSANILIC  ACID 

.005-.01  PERCENT 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

82079 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.003-006  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

82080 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN  PLUS 

82254 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-.01  PERCENT 

82083 

SULFAQUINOXALINE 

.033-.  1  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2,4-DIAMIN0-S<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

82084 

SULFAQUINOXALINE 

.033-.  1  PERCENT 

CHLOROPHENYLH-ETHYL 

BACITRACIN  PLUS 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82256 

SULFAQUINOXALINE 

.01.02  PERCENT 

82143 

SULFAQUINOXALINE 

.01 -.02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

2,4-0IAMIN0-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

2,4-DIAMINO-5-<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHLOROPHENYD^ETHYL 

CHLOROPHENYD-MTHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82149 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

82259 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

ARSANILK  ACID 

.005-01  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2.4-OIAMINO-S^PARA- 

.003-  006  PERCENT 

2.4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHL0R0PHENYL>6-ETHYL 

CHLOROPHENYL^MTHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82260 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

82150 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.005-.01  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2.4-0IAMIN0-5-<PARA- 

.003-006  PERCENT 

2.4-DIAMINO-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

CHLOROPHENYD^HYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82261 

SULFAQUINOXALINE 

.01 -.02  PEKENT 

82152 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-.01  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2.4-OIAMINO-S<PARA- 

.003-006  PERCENT 

2.4-DIAMINO-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

PYRIMIDINE 

, 

PYRIMIDINE 

82263 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

82156 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 
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IDENTIFI¬ 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

2,4-DIAMINO-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

2.4-0IAMIN0-S-(PARA- 

.003-006  PERCENT 

CHL0R0PHENYL>6^HYL 

CHL0R0fHENYLV6^HYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82289 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

82266 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2,4-OIAMINO-MPARA- 

.003-006  PERCENT 

2,4-DIAMINO-5-<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHLOROPMENYL>^HYl 

CHL0R0PHENYL>-6^THYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82267 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

82291 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

ARSANILK  ACID 

.005-01  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

CHLORTHRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2,4.0IAMIN0-5-(PARA- 

.003-006  PERCENT 

2,4-OIAMINO-5^fARA- 

.003-006  PERCENT 

CHLOROPMENYLW^THYL 

CHL0R0PHENYLV6TrHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82268 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

82364 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

2,4-OIAMINO-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

2,4-DIAMINO-S-<PARA- 

.00075  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6^HYL 

C  HLOROPHEN  YL)^HYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82270 

SULFAQUINOXALINE 

.01 -.02  PERCENT 

82365 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

OXYTETRAaCLINE 

50  GM/TON 

2,44>IAMIN0-S<PARA- 

.003-006  PERCENT 

2,4-DIAMINO-5KPARA- 

.0075  PERCENT 

CHLOROPHENYL>^HYL 

CHLOROPHENYL>^HYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82273 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

82367 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

2.4-DIAMINO-S-(PARA- 

003-  006  PERCENT 

OXYTHRAaCLINE 

50  GM/TON 

CHLOROPHENYD^THYL 

2,4-OIAMINO-S^PARA- 

.00075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

CHLOROPHENYD^HYL 

82274 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

PYRIMIDINE 

ARSANILK  ACID 

.005-01  PERCENT 

82455 

SULFAQUINOXALINE 

.033-.  10  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

2,4-OIAMINO-5^PARA- 

.003-  006  PERCENT 

DISALICYLATE 

CHL0R0PMENYLV6^HYL 

82465 

SULFAQUINOXALINE 

.033-.  10  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN  METHYLENE 

82275 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

DISALKYLATE  PLUS 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82506 

SULFAQUINOXALINE 

.01-02  PERCENT 

2,4-DIAMINO- S^PARA- 

.003-.006  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

CHL0R0PHENYt>6-ETHYL 

DISALKYUTE  PLUS 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

82277 

SULFAQUINOXALINE 

01-  02  PERCENT 

2,4-0IAMIN0-S<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

CHLOROPHENYIV6-ETHYL 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

2,4-0IAMIN0-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

82526 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

CHL0R0PHENYL).6-ETHYL 

PROCAINE  PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

82564 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

82280 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

4-50  GM/TON 

CHLORTCTRACYCLINE 

200  GM/TON 

DISALKYLATE 

2,4-OIAMINO-S<PARA- 

.00075  PERCENT 

2,4-0  lAMINO-S^PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHL0R0PHENYL>-6^HYL 

CHLOROPHENYD^THYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

82571 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

82281 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

2,4-OIAMINO-S<PARA- 

.00075  PERCENT 

DISALKYLATE 

CHLOROPHENYD^THYL 

2,4-OIAMINO-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

PYRIMIOINE 

CHL0R0PHENYLK6-ETHYL 

82577 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

82282 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

CHLORTHRACYCLINE 

50  GM/TON 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

2.4-OIAMINO-5^PARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

CHL0R0PHENYL)-6^HYL 

DISALICYLATE 

PYRIMIOINE 

2,4-DIAMINO- S^PARA- 

.003-  006  PERCENT 

82584 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHLOROPHENYL>^THYL 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PYRIMIDINE 

CHLORTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

82287 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

2,4-DIAMINO-5<PARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHL0R0PHENYL)-6-CTHYL 

2,4-DIAMINO-SCPARA 

.003-  006  PERCENT 

PYRIMIDINE 

CHL0R0PHENYLK6-ETHYL 

82594 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

PYRIMIDINE 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

82288 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

ARSANILK  ACID 

005-01  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82648 

SULFAQUINOXALINE 

.00075  PERCENT 
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CHLORTHRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

CHL0R0PHENYl>6-ETHYl 

PYRIMIDINE 

00075  PERCENT 

82884 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

82925 

SULFAQUINOXALINE 

BACITRACIN  PLUS 

.0075  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

2,4DIAMINO-S-(PARA- 

CHLOROPHENYD^HYL 

PYRIMIDINE 

.00075  PERCENT 

82927 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

BACITRACIN  PLUS 

.005-010  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

2,4-DIAMINO-5^PARA- 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

PYRIMIDINE 

.00075  PERCENT 

82964 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALiaiATE 

100  GM/TON 

2.4-OIAMINO-5^PARA- 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

PYRIMIDINE 

.00075  PERCENT 

82965 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

BACITRACIN 

100  GM/TON 

2,4-DIAMINO-5KPARA- 

CHLOROPHENYLVB^THYL 

.00075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

82966 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

PENICILLIN 

100  GM/TON 

2.4-OIAMINO-5^PARA- 

CML0R0PHENYL>6^THYL 

PYRIMIDINE 

.00075  PERCENT 

82972 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

CHLORTHRACYCLINE  PLUS 

.00083  PERCENT 

OXYTHRACYCLINE 

200  GM/TON  COMB. 

2.4-0IAMINa5^PARA- 

CH10R0PHENYLV6-ETHYL 

PYRIMIDINE 

.00075  PERCENT 

82991 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALICYLATE 

4-50  GM/TON 

2.4DIAMINO-5-(PARA- 

CHLOROPHENYLF^ETHYL 

PYRIMIDINE 

.003-  006  PERCENT 

82999 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 
MONOHYDRATE 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALICYLATE  PLUS 

.23-.92  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

2.4-DIAMINO-S-(PARA- 

chlorophenyd^ethyl 

PYRIMIDINE 

.00075  PERCENT 

82499 

ZOALENE 

.0125-  0188  PERCENT 

ARSANILK  ACID 

BACITRACIN  METHYLENE 
DISALKYLATE  PLUS 

.01  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

SPECIES:  R 

ABBIT 

80059 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

OXYTHRACYCLINE 

10  GM/TON 

80058 

OXYTHRACYCLINE 

10  GM/TON 

SULFAQUINOXALINE 

.1  PERCENT 

80269 

OXYTETRACYCLINE 

10  GM/TON 

SULFAQUINOXALINE 

.025  PERCENT 

IDENTIEI- 

CATKW 

DRUG 

DOSAGE 

SPECIES:  S 

WINE 

80032 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

150  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

80045 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

150  GM/TON 

PEPSIN 

80062 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

HYGROMYCIN  8 

12  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

500  GM/TON 

80294 

ARSANILIC  ACID 

.005-.01  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.01 1  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

80018 

BACITRACIN 

50  GM/TON 

THYROPROTEIN 

200  GM/TON 

80019 

BACITRACIN 

25  GM/TON 

PENICILLIN 

25  GM/TON 

THYROPROTEIN 

200  GM/TON 

80020 

BACITRACIN 

100  GM/TON 

THYROPROTEIN 

200  GM/TON 

80021 

BACITRACIN 

50  GM/TON 

PENICILLIN 

50  GM/TON 

THYROPROTEIN 

200  GM/TON 

80113 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

100  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80133 

BACITRACIN  METHYLENE 

10-50  GM/TON 

DISALICYLATE 

ROXARSONE 

0025-  0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

80154 

BACITRACIN  MrHYLENE 

50-100  GM/TON 

DISALICYLATE 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80155 

BACITRACIN  METHYLENE 

50-100  GM/TON 

DISALICYLATE 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

HYGROMYCIN  8 

12  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

80158 

BACITRACIN  METHYLENE 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

HYGROMYCIN  8 

12  GM/TON 

80161 

BACITRACIN  MHHYLENE 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80168 

BACITRACIN  METHYLENE 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

80232 

BACITRACIN  METHYLENE 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON  COMB 

PIPERAZINE 

.6  PERCENT 

80233 

BACITRACIN  METHYLENE 

DISALICYUTE  PLUS 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON  COMB. 

SODIUM  FLUORIDE 

.5-1  PERCENT 

80266 

BACITRACIN  METHYLENE 

10-50  GM/TON 

DISALICYLATE 

PIPERAZINE 

.6  PERCENT 

80267 

BACITRACIN  METHYLENE 

10-50  GM/TON 

DISALICYLATE 
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RULES  AND  REGUUTIONS 


lOENTIH- 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFI¬ 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

SODIUM  FLUORIDE 

.5-1  PERCENT 

80028 

CHLORTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

80273 

BACITRACIN  METHYLENE 

50GM/T0N 

ARSANILIC  ACID 

.005-.01  PERCENT 

DISALiaiATE 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

FURAZOUDONE 

.00063  PERCENT 

80029 

CHLORTHRACYCUNE 

100  GM/TON 

HY6R0MYCIN  8 

12GM/TON 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

80277 

BACITRACIN  METHYLENE 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

80030 

CHLORTETRAaCLINE 

100GAA/TON 

PENICILLIN 

50  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.0025-.0075  PERCENT 

FURAZOUDONE 

.00083  PERCENT 

OXYTCTRACYCLINE 

100  GM/TON 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80029 

CHLORTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

80279 

BACITRACIN  METHYLENE 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-.01  PERCENT 

DISALKYLATE  PLUS 

OXYTHRACYCLINE 

100  GM/TON 

PENICILLIN 

100  GM/TON  COMB. 

80030 

CHLORTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-.0075  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

80281 

BACITRACIN  METHYLENE 

10-50  GM/TON 

80127 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

DISALICYLATE 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80152 

ZINC  BACITRACIN 

50-100  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

80190 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80191 

CHLORTHRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

NITROTURAZONE 

.0056  PERCENT 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

80157 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

80192 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.21-.65  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.005-.01  PERCENT 

80202 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

80160 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

80205 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.0025-0075  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

80163 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

80206 

CHLORTETRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

80166 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

80207 

CHLORTETRACYCLINE 

100-200  GM/TON 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80208 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-0075  PERCENT 

80236 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON  COMB. 

80209 

CHLORTHRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

NICOTINE 

.003- .07  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-0075  PERCENT 

PHENOTHIAZINE 

.3-1.0  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

80238 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

80220 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

NICOTINE 

.03-  07  PERCENT 

PHENOTHIAZINE 

.3-1.0  PERCENT 

SODIUM  FLUORIDE 

.3  PERCENT 

80104 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

SODIUM  SULFATE 

2  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80241 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

STREPTOMYCIN 

10-50  GM/TON 

SODIUM  FLUORIDE 

.5-1.0  PERCENT 

80179 

FURAZOLIDONE 

.01 1  PERCENT 

80242 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

PIPERAZINE  DIHYDROCHLORIDE 

.1B-.72  PERCENT 

80002 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80243 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON  MAXIMUM 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

80035 

OXYTETRAaCLINE 

10-50  GM/TON 

MONOHYDRATE 

PIPERAZINE 

.6  PERCENT 

80244 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

80044 

OXYTETRAaCLINE 

150  GM/TON 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21.85  PERCENT 

PEPSIN 

80245 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

80036 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.12  .52  PERCENT 

PIPERAZINE 

.1-.4  PERCENT 

80246 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

80037 

PENICILLIN  PLUS 

BUTYNORATE 

.07  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

10-50  GM/TON  COMB. 

PHENOTHIAZINE 

.29  PERCENT 

PIPERAZINE 

.1-.4  PERCENT 

PIPERAZINE  SULFATE 

.12  PERCENT 

80108 

PENICILLIN  PLUS 

80278 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

45-90  GM/TON  COMB 

PENICILLIN 

100  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80109 

PENICILLIN  PIUS 

80280 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

STREPTOMYCIN 

90-270  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

80292 

ZINC  BACITRACIN 

10-50  GM/TON 

80117 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-0075  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

80027 

CHLORTHRACYCLINE 

100  GM/TON 

80134 

PENICILLIN  PLUS 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

STREPTOMYCIN 

45-90  GM/TON  COMB. 
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IDCNTIFI- 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFI¬ 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

HYGROMYCIN  B 

12GM/T0N 

84174 

AMPROLIUM 

.0125-.025  PERCENT 

80135 

PENICILLIN  PLUS 

AAANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

45-90  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

84213 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

80137 

PENICILLIN  PLUS 

84214 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

45-90  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN  PLUS 

ROXARSONE 

.0025-.0075  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

84215 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84216 

AMPROLIUM 

.0125-  025  PERCENT 

80138 

PENICILLIN  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

90-270  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

84003 

ARSANILIC  ACID 

.005  .010  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

80139 

PENICILLIN  PLUS 

DISALICYLATE  PLUS 

STREPTOMYCIN 

90-270  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

84039 

ARSANILIC  ACID 

.005-  010  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

80141 

PENICILLIN  PLUS 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

90-270  GM/TON  COMB. 

84090 

ARSANILIC  ACID 

.005-010  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

84146 

ARSANILIC  ACID 

.005-.010  PERCENT 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

80142 

PENICILLIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

STREPTOMYCIN 

90-270  GM/TON  COMB. 

84166 

ARSANILIC  ACID 

.005-010  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

64276 

ARSANILIC  ACID 

.005-.01  PERCENT 

80005 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

AMINO  NITROTHIAZOLE 

.05-10  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

84343 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

80006 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON  COMB. 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84410 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

80047 

ROXARSONE 

.005-01  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

OXYTETRACYCLINE 

150  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

PEPSIN 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

80077 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84424 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON  MAXIMUM 

DISALICYLATE  PLUS 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

80096 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

84431 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

50-150  GM/TON 

DISALICYLATE 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

80098 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

84581 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

OXYTETRACYCLINE 

500  GM/TON 

84618 

ARSANILIC  ACID 

.005.01  PERCENT 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

80123 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

85077 

ARSANILIC  ACID 

.005-  010  PERCENT 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

STREPTOMYCIN 

10-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

80318 

ROXARSONE 

.0025-  0075  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

84038 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.011  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

84069 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

80033 

SODIUM  ARSANILATE 

.005.01  PERCENT 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

150  GM/TON 

84070 

BACITRACIN  PLUS 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

80046 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

150  GM/TON 

84071 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PEPSIN 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

80090 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

84072 

BACITRACIN  PLUS 

HYGROMYCIN  B 

12  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

OXYTETRACYCLINE 

500  GM/TON 

84193 

NYSTATIN 

BACITRACIN  PLUS 

100  GM/TON 

SPECIES: 

TURKEY 

UNSPECIFIED 

PENICILLIN 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

.015  PERCENT 

84175 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84185 

1  ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

NYSTATIN 

50  GM/TON 
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WfMTIFI. 

CATKW 

DRUG 

DOSAGE 

lOCNTIFI- 

CATKW 

DRUG 

DOSAGE 

84176 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENKILLM 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84522 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-.007  PERCENT 

NYSTATIN 

50GM/T0N 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

84177 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84523 

DIENESTROL  DIACHATE 

.0023-.007  PERCENT 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

CHLORTHRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

84178 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

84524 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-007  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHLORTETRACYCLINE 

100-200  GM/TON 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

85134 

DIENESTROL  DIACHATE 

.0023-007  PERCENT 

84406 

BACITRACIN  MHHYLENE 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

DISALKYLATE  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

85135 

DIENESTROL  DIACHATE 

.0023-  007  PERCENT 

84407 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

DISALKYLATE 

CHLORTHRACYCLINE 

10-50  GMAON 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

85136 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

84406 

BACITRACIN  METHYLENE 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

DISALKYIAH  PLUS 

PENICILLIN 

2.4-50  GMAON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

85203 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

84409 

BACITRACIN  MHHYLENE 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.011  PERCENT 

DISALICYLATE 

BACITRACIN 

4-50  GMAON 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

85204 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-007  PERCENT 

85105 

BACITRACIN  METHYLENE 

FURAZOLIDONE 

.011  PERCENT 

DISALiaiATE  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GMAON  COMB. 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

85205 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

85107 

BACITRACIN  MHHYLENE 

FURAZOLIDONE 

.011  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GMAON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

85206 

DIENESTROL  DIACHATE 

.0023-  007  PERCENT 

ACETYIAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.011  PERCENT 

85108 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

4-50  GMAON 

DISALICYLATE 

85207 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-007  PERCENT 

ACETYIAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.011  PERCENT 

84616 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

85208 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

84617 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 

PENKILLM 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

85209 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

84744 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

84746 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GMAON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

85210 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

ACETYIAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

022  PERCENT 

85073 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GMAON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

85211 

DIENESTROL  OIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 

84388 

BUTYNORATE 

.07  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GMAON 

PHENOTHIAZINE 

.29  PERCENT 

85212 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-007  PERCENT 

PIPERAZINE  SULFATE 

.12  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN  PLUS 

DISALKYLATE 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

84400 

BUTYNORATE 

.07  PERCENT 

85213 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

PHENOTHIAZINE 

.29  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

PIPERAZINE  SULFATE 

.12  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  MHHYLENE 

85215 

DIENESTROL  OIACETATE 

0023-007  PERCENT 

DISALKYLATE  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

PENKILLM 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GMAON 

84465 

BUTYNORATE 

.02  PERCENT 

85216 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-  007  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

PENKILLM 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

2.4-50  GMAON 

DINITRODIP 

.02  PERCENT 

85217 

DIENESTROL  DIACHATE 

.0023-007  PERCENT 

ENYLSULFONYLHHYLENE 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

DIAMINE 

PENICILLIN  PLUS 

SULFANITRAN 

.03  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

84782 

BUTYNORATE 

.07  PERCENT 

84013 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PHENOTHIAZINE 

.29  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

50-100  GMAON 

PIPERAZINE  SULFATE 

.12  PERCENT 

DISALICYLATE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

84042 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PENKILLM 

3.6-50  GM/TON  COMB 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84191 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

ACETYIAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

84087 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84534 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

BACITRACIN 

100-500  GMAON 

NYSTATIN 

50  GM/TON 

84169 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84535 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

NYSTATIN 

100  GM/TON 

PENICILLIN 

50-100  GMAON  COMB. 

85139 

CHLORTHRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

84204 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.10  PERCENT 

OXYTHRACYCLINE 

50  GMAON 

84496 

DIENESTROL  DIACETATE 

.0023-007  PERCENT 

84267 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

1  FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

OXYTCTRACYCLINE 

200  GMAON 
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6355 


lOfNTIFI- 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFI- 

CATION 

D«UG 

OOSAGC 

84344 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

DISALICYLATE  PLUS 

84049 

NITHIAZIDE 

.0125-04  PERCENT 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84353 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84050 

NITHIAZIDE 

.0125-04  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

100-200  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

OISALICYLATE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84413 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84257 

NITHIAZIDE 

.0125-04  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

84258 

NITHIAZIDE 

.0125-.04  PERCENT 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

84440 

NITHIAZIDE 

.0125-04  PERCENT 

84451 

FURAZOLIDONE 

.000B3  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84458 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84445 

NITHIAZIDE 

.0125-.04  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

84514 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

84499 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

CHLORTHRACYCLINE  PLUS 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON  COMB. 

84533 

NITHIAZIDE 

.0125-04  PERCENT 

84503 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

CHLORTHRACYCLINE 

100  GM/TON 

84428 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

84505 

FURAZOLIDONE 

.OOOB3  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

CHLORTnRACYCLINE  PLUS 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON  COMB. 

84738 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

84510 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

85125 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

84511 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84512 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

85124 

NITHIAZIDE 

,  .0125-  04  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84513 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

85127 

NITHIAZIDE 

.0125-.04  PERCENT 

84584 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

10-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

85128 

NITHIAZIDE 

.0125-  04  PERCENT 

84421 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

84007 

NITROFURAZONE 

.0054  PERCENT 

84759 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

85080 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

OISALICYLATE  PLUS 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

84014 

NITROFURAZONE 

.0054  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

85140 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

50-100  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

100  GM/TON 

DISALICYLATE 

85143 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84054 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

100  GM/TON 

SULFAQUINOXALINE 

.01 -.02  PERCENT 

85154 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

85158 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

CHL0R0PHENYL)-4-ETHYL 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON  COMB. 

PYRIMIDINE 

85194 

FURAZOLIDONE 

.022  PERCENT 

84058 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

ROXARSONE 

.0025-.005  PERCENT 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

85199 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

2,4-DIAMINO-5^PARA- 

.003-004  PERCENT 

85202 

FURAZOLIDONE 

.0055  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-4-ETHYL 

PENICILLIN  PLUS  " 

PYRIMIDINE 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

84044 

NITROFURAZONE 

.0054  PERCENT 

85222 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015-  05  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

85224 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

2,4-DIAMINO-5-<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

CHL0R0PHENYLV4-ETHYL 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

PYRIMIDINE 

84442 

NIHYDRAZONE 

.01 1  PERCENT 

84046 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

OISALICYLATE  PLUS 

SULFAQUINOXALINE 

.01 -.02  PERCENT 

PENICILLIN 

3.4-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84022 

NITARSONE 

.01875  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 
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nCNTIH- 

CATKW 

DRUG 

OOSAGC 

IDCNTIFI- 

CATION 

DRUG 

OOSAGC 

PENKILLM 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

64280 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

2.4-0IAMIN0-S<PARA- 

.003-006  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

chloropmemyl>^hyi 

AMINO  NITROTHIAZOLE 

.05-.  1  PERCENT 

PYRIMIDINE 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

64068 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84296 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

BACITRACIN 

100-500  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

84094 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

OXYTCTRACYCLINE 

SO  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

2,4-DIAMINO- 5^PARA- 

.00075  PERCENT 

8ACITRACIN  PLUS 

CHL0R0PHENYL>6-ETHYL 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

PYRIMIDINE 

64112 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84298 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

64113 

NITROFURAZONE 

.00112  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

OXYTHRACYCLINE 

SO  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

2.4-DIAMINO-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

64114 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

CHLOROPHENYL>^ETHYL 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84322 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84116 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84347 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

641S9 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

84164 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

84354 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN 

50-100  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

84230 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

100-200  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

DISALICYLATE 

CHLORTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

84365 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

64232 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

4-50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

OISALICYLATE 

OXYTHRACYCLINE 

50  GM/TON  COMB. 

84375 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

64234 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

CHLORTETRAaCLINE 

100  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

84235 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

84414 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84236 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB 

OXYTHRACYCLINE 

100  GM/TON  COMB. 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

84237 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84416 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

,00063  PERCENT 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

90-180  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

84241 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

OISALICYLATE  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

84242 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84489 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

PENICILLIN  PLUS 

OXYTHRACYCLINE 

200  GM/TON  COMB. 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB 

84244 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84551 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

100  GM/TON 

CHLORItTRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

84246 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84552 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT  . 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

• 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN 

100  GM/TON 

CHLORTHRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

84247 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84553 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

100  GM/TON 

CHLORTHRACYCLINE 

100-200  GM/TON 

DISALICYLATE 

84593 

NITROFURAZONE 

.0112  PERCENT 

84249 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENKILLIN 

100  GM/TON 

84594 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84250 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

100  GM/TON  COMB. 

84623 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

84252 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

100  GM/TON  COMB 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

FiDEIAL  REGISTER,  VOL.  3t,  NO.  45 — THURSDAY.  MARCH  8,  1973 


f 


RULES  AND  REGUUTIONS  6357 


lOCNTiri- 
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DRUG 

OOSAGC 

lOENTlFl- 

CATKW 

DRUG 

DOSAGE 

84640 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

NICOTINE 

.03-  07  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84119 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

84128 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

84642 

NITROFURAZONE 

0056  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

NICOTINE 

.03-  07  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

84129 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 

84678 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

84377 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

OISALICYLATE 

84679 

NITROFURAZONE 

.0112  PERCENT 

NICOTINE 

.03-.07  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

84378 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

OISALICYLATE 

84691 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84389 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

OISALICYLATE  PLUS 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB.  ’ 

84761 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

NICOTINE 

.03--.07  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

84390 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

8S012 

NITROFURAZONE 

.0125-  025  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

ZINC  bacitracin  plus 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84596 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

85013 

NITROFURAZONE 

.01 12  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

NICOTINE 

.03-  07  PERCENT 

85071 

NITROFURAZONE 

.0056  PERCENT 

84597 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

00063  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  PLUS 

84796 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2,4-0IAMIN0-5KPARA- 

.00075  PERCENT 

84127 

PIPERAZINE 

.21-  85  PERCENT 

CHLOROPHENYLV6-ETHYL 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

84341 

PIPERAZINE 

.1-4  PERCENT 

84106 

NITROPHENIDE 

.0125-025  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84342 

PIPERAZINE 

.1-.4  PERCENT 

84323 

NITROPHENIDE 

.0125-  05  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

84125 

PIPERAZINE  OIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

84135 

PIPERAZINE  OIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

84335 

NITROPHENIDE 

.0125-025  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

AMINO  NITROTHIAZOLE 

0S-.10  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

84384 

PIPERAZINE  OIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

84360 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

BACITRACIN  MHHYLENE 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

OISALICYLATE 

DISALiaLATE 

84396 

PIPERAZINE  OIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

84370 

NITROPHENIDE 

.0125-025  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

BACITRACIN  METHYLENE 

DISALICYLATE  PLUS 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84568 

PIPERAZINE  OIHYDROCHLORIDE 

.18-  72  PERCENT 

84371 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

84603 

PIPERAZINE  OIHYDROCHLORIDE 

.18-72  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84484 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

84790 

PIPERAZINE  OIHYDROCHLORIDE 

.18-.72  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84488 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

84138 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.13-  52  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

84387 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.13-.52  PERCENT 

84590 

NITROPHENIDE 

.0125-025  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

DISALICYLATE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84399 

PIPERAZINE  MONOHYOROCHLORIDE 

.13-52  PERCENT 

84591 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

DISALICYLATE  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

85019 

NITROPHENIDE 

.0125-  025  PERCENT 

84606 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.13-  52  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

85020 

NITROPHENIDE 

.05  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84793 

PIPERAZINE  MONOHYDROCHLORIDE 

.13-.52  PERCENT 

84188 

NYSTATIN 

50-100  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

84126 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.18-.72  PERCENT 

84189 

NYSTATIN 

50-100  GM/TON 

MONOHYORATE 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84118 

PHENOTHIAZINE 

.3-1  PERCENT 

84136 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

MONOHYDRATE 
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CATION 

DRUG 

DOSAGE 

8ACITRACIN  PLUS 

2.4-OIAAAINO-S<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

PENKILLM 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHLOROPHENYU^HYL 

84397 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-  92  PERCENT 

PYRIAAIDINE 

MONOHYORATE 

84152 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84569 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

84281 

ROXARSONE 

.0025-.005  PERCENT 

MONOHYDRATE 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

CHLORTHRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

AMINO  NITROTHIAZOLE 

.05-.  1  PERCENT 

84604 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

OXYTETRAaCLINE 

200  GM/TON 

MONOHYORATE 

84294 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

ZINC  8ACITRACIN  PLUS 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

OXYTCTRAaCLINE 

50  GM/TON 

84669 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

2,4-DIAMINO-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

MONOHYDRATE 

CHL0R0PHENYL>6^HYL 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

OISALICYIATE 

84297 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

84791 

PIPERAZINE  PHOSPHATE 

.23-.92  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

MONOHYDRATE 

FURAZOLIDONE 

.00063  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

OXYTETRAaCLINE 

50  GM/TON 

84137 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-  85  PERCENT 

2,4-DIAMINO-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

CHL0R0PHENYl>6CTHYL 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  C0M8. 

PYRIMIDINE 

84386 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21.85  PERCENT 

84348 

ROXARSONE 

.0025-005  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

DISALiaLATE 

BACITRACIN  METHYLENE 

84398 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21 -.85  PERCENT 

OISALICYLATE  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON  COMB. 

OISALICYLATE  PLUS 

84412 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

84570 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-.85  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.650  GM/TON  COMB. 

84605 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-  85  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

84415 

ROXARSONE 

.0026.005  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84792 

PIPERAZINE  SULFATE 

.21-.85  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

84183 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.650  GM/TON  COMB. 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.01 5  PERCENT 

84184 

PENICILLIN  PLUS 

84429 

ROXARSONE 

.0026.005  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

84167 

PENICILLIN  PLUS 

OISALICYIATE  PLUS 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

3.650  GM/TON  COMB. 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

05  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

84068 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

84460 

ROXARSONE 

.0026.005  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

84179 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

84180 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

PENICILLIN 

3.650  GM/TON  COMB. 

MANGANESE  BACITRACIN  PLUS 

84624 

ROXARSONE 

.0026  005  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE  - 

.00083  PERCENT 

84181 

RESERPINE 

.0002  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

MANGANESE  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.650  GM/TON  COMB. 

84481 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

PENICILLIN 

2.4-50  GM/TON 

84641 

ROXARSONE 

.0026.005  PERCENT 

84536 

RESERPINE 

.00002-0001  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ch'lortetracycline 

10-50  GM/TON 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

84537 

RESERPINE 

.00002-0001  PERCENT 

STREPTOMYCIN 

30-50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

84750 

ROXARSONE 

.0026.005  PERCENT 

64538 

RESERPINE 

.00002-0001  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

CHLORTETRACYCLINE 

100-200  GM/TON 

PENICILLIN 

3.650  GM/TON  COMB. 

84633 

RESERPINE 

.00002  PERCENT 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

85040 

ROXARSONE 

.0026.005  PERCENT 

84634 

RESERPINE 

.0001  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

84008 

ROXARSONE 

0025-  005  PERCENT 

PENICILLIN 

3.650  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

85069 

ROXARSONE 

.0026.005  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

DISALiaLATE  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  C0M8. 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

84044 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

2,4-DIAMINO- S<PARA- 

.00075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

85072 

ROXARSONE 

.0026.005  PERCENT 

84054 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  PLUS 
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CATION 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFI¬ 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

8ACITRACIN 

4-50  GM/TON 

2.4-0IAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

84101 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

8ACITRACIN  PLUS 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

85086 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

84103 

SULFAQUINOXALINE 

.005-  025  PERCENT 

ZINC  8ACITRACIN  PLUS 

BACITRACIN  PLUS 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

■ 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

84292 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

8S090 

ROXARSONE 

.0025-  005  PERCENT 

ARSANILIC  ACID 

.005-01  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.000B3  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

2.4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHL0R0PHENYLV6-ETHYL 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.05  PERCENT 

pyrimidifII 

84004 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

84293 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

DISALICYUTE  PLUS 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

84040 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-.01  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

84295 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

84091 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-.01  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

2,4-DIAMINO-5^PARA- 

.00075  PERCENT 

84147 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

BACITRACIN  PLUS 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

84334 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

84167 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

AMINO  NITROTHIAZOLE 

.05-.  10  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

OXYTETRACYCLINE 

200  GM/TON 

PENICILLIN 

50-100  GM/TON  COMB. 

84357 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

84344 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

BACITRACIN  METHYLENE 

DISALICYLATE 

DISALICYLATE  PLUS 

84358 

SULFAQUINOXALINE 

.005-  025  PERCENT 

PENICILLIN 

100-200  GM/TON  COMB. 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

84411 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-.01  PERCENT 

DISALICYIATE 

BACITRACIN  METHYLENE 

84359 

SULFAQUINOXALINE 

.033.1  PERCENT 

DISALICYLATE  PLUS 

BACITRACIN  METHYLENE 

4-50  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

DISALICYIATE 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

84502 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

84456 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-.01  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

CHLORTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

DISALICYLATE  PLUS 

2,4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

84582 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

PYRIMIDINE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

84509 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT  - 

84619 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-01  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHL0R0PHENYL>6-ETHYL 

ACETYLAMINO-NITROTHIAZOLE 

.015  PERCENT 

PYRIMIDINE 

84045 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

84528 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

2.4-DIAMIN0-S-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

84046 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

84529 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

CHLORTETRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

2,4DIAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

84530 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

84052 

SULFAQUINOXALINE 

.01-.02  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

100-200  GM/TON 

ARSANILIC  ACID 

.005  .010  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

2,4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.003-  006  PERCENT 

PYRIMIDINE 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

84575 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

PYRIMIDINE 

CHLORTETRACYCLINE 

10-50  GM/TON 

84053 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

84576 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

SODIUM  ARSANILATE 

.005- .010  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

50-100  GM/TON 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

84577 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-S-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

CHLORTETRACYCLINE 

100-200  GM/TON 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

84587 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT 

PYRIMIDINE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

84055 

SULFAQUINOXALINE 

.01.02  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  C0M8. 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

84588 

SULFAQUINOXALINE 

.005-  025  PERCENT 

BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

2,4-DIAMIN0-S-<PARA 

.003-  006  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

CHL0R0PHENYL^6-ETHYL 

84589 

SULFAQUINOXALINE 

.033-10  PERCENT 

PYRIMIDINE 

ZINC  BACITRACIN  PLUS 

84100 

SULFAQUINOXALINE 

.0125-  025  PERCENT  • 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 
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CATKM 

DRUG 

DOSAGE 

IDENTIFt- 

CATION 

DRUG 

DOSAGE 

84629 

SULTAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

chlorophenyl>^hyl 

ZINC  BACITRACIN  PIUS 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

85133 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5^PARA- 

.003-  006  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

cmlorophenyl>^thyl 

PENICILLIN  PLUS 

PYRIMIDINE 

STREPTOMYCIN 

14.4-50  GM/TON  COMB. 

84674 

SULFAQUINOXALINE 

.005-  025  PERCENT 

2,4-DIAMINO-5-(PARA- 

.003-006  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

CHL0R0PHENYLK6-ETHYL 

DISALOLATE  PLUS 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

85152 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

85017 

SULFAQUINOXALINE 

.005-  025  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

ZINC  BACITRACIN 

100  GM/TON 

85018 

SULFAQUINOXALINE 

.033-.10  PERCENT 

2,4-OIAMINO-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

4-50  GM/TON 

CHLOROPHENYL>^HYL 

85066 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN  PLUS 

85153 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5^PARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

100  GM/TON 

CHLOROPHENYL>^THYL 

DISALICYLATE 

PYRIMIDINE 

2,4-DIAMINO-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

85067 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHL0R0PMENYL)-6-ETHYL 

ARSANILIC  ACID 

.005-  010  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN  PLUS 

85154 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

2,4-DIAMINO- S-(PARA- 

.00075  PERCENT 

BACITRACIN 

100  GM/TON 

CHL0R0PHENYL>^THYL 

2,4-DIAMINO- S^PARA- 

.00075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

85068 

SULFAQUINOXALINE 

0075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

SODIUM  ARSANILATE 

.005-  010  PERCENT 

85155 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

PENICILLIN 

100  GM/TON 

2.4-DIAMIN0-5<PARA- 

.00075  PERCENT 

2,4-OIAMINO-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

CHLOROPHENYL>^ETHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

85070 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

85165 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

BACITRACIN  PLUS 

CHLORTnRACYCLINE 

200  GM/TON 

PENICILLIN 

100-500  GM/TON  COMB. 

2,4-0IAMIN0-S-(PARA- 

.00075  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

CHL0R0PHENYL^6-ETHYL 

CHL0R0PHENYLK6-ETHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

85166 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

85113 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON 

2,4-OIAMINO-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

PYRIMIDINE 

PYRIMIDINE 

85183 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

85114 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

ZINC  BACITRACIN 

50  GM/TON 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

2,4-DIAMINO- 5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

50  GM/TON  COMB. 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

2.4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

85184 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

85122 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

BACITRACIN  METHYLENE 

50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

DISALICYIATE 

CHLORTETRACYCLINE  PLUS 

2,4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

OXYTETRACYCLINE 

100  GM/TON  COMB 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

2,4-DIAMINO- 5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

85185 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

PYRIMIDINE 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

85123 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

BACITRACIN 

50  GM/TON 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

2,4-DIAMINO- 5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

PENICILLIN  PLUS 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

STREPTOMYCIN 

90-180  GM/TON  COMB. 

PYRIMIDINE 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.00075  PERCENT 

85186 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHL0R0PHENYL)-6-ETHYL 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PYRIMIDINE 

PENICILLIN 

50  GM/TON 

85131 

SULFAQUINOXALINE 

.01 -.02  PERCENT 

2,4-DIAMINO- 5-(PARA- 

00075  PERCENT 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

CHLOROPHENYL^^ETHYL 

CHLORTETRACYCLIN 

10-50  GM/TON 

PYRIMIDINE 

2,4-DIAMINO-5-{PARA 

.003-  006  PERCENT 

85187 

SULFAQUINOXALINE 

.0075  PERCENT 

CHL0R0PHENYL}-6-ETHYL 

FURAZOLIDONE 

.00083  PERCENT 

PYRIMIDINE 

BACITRACIN  PLUS 

85132 

SULFAQUINOXALINE 

.01-  02  PERCENT 

PENICILLIN 

3.6-50  GM/TON  COMB. 

FURAZOLIDONE 

00083  PERCENT 

2,4-DIAMIN0-5-<PARA- 

.00075  PERCENT 

PENICILLIN 

2  4-50  GM/TON 

CHL0R0PHENYL>-6-ETHYL 

2,4-DIAMIN0-5-(PARA- 

.003-  006  PERCENT 

PYRIMIDINE 
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